Fig. 2. Montaggio funicella comando condensatore variabile 
(candle interno verso telaiol 



• Montaggio funicella comando indice 
(canale esterno verso pannello) 


Fig. a - SIEMENS - Mod. 562-563. 



- Taratura In AF 

Fig. 4. - SIEMENS - Mod. 562-563. 













